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HOBBIE BHABI TPEMATOfl 
H3 PBIB CEBEPHOH ATJIAHTHKH 


A. B. 3y6neHKO 

IIOJIHpHHH HayHHO-HCCJie^OBaTeJIBCKHH H npoeKTHLIH HHCTHTyT 
MopcKoro pHSHoro xo3HHCTBa h OKeaHorpa(J)HH hm. H. M. KHnnoBnaa, MypMaHCK 

IlpHBOAHTCH OHHCaHHe TpeX HOBHX BHflOB TpeMBTOA H3 ptl6 CeBepHOH ATJiaHTHKH: 
Tetrochetus mitenevi , Antorchis spinosus h A dinosoma gaevskaye. 

Ilpn o6pa6oTKe MaTepnaaoB no napa3HTaM pti6, coSpamiLiM aBTopoM 
b CeBepHOH ATjiaHTHKe b 1973 — 1975 rr., 6 lijih BLiaBJieHLi 3 hoblix BHAa Tpe- 
MaTOA. rOJIOTHHLI XpaHHTCH B Hapa3HTOJIOrHHeCKOH KOJI.TieKI^HH 3HH AH CCCP. 

CeMeficTBo ACCACOELIIDAE Looss, 1912 
Tetrochetus mitenevi sp. n. (pnc. 1) 

Xo3hhh: cojiHenHHK — Zeus faber (Zeidae), CTaspH^a — Decapterus sp. 
(Carangidae). 

JIoKajiH3an;HH: KHmeaHHK. 

MecTo oSHapyn^eHHH: CeBepo-ATJiaHTHaecKHH xpeSeT (pafioH A3opcKnx 
o-bob.) 

M a t e p h a ji: 3 9K3. TpeMaTOA y 1 H3 2 bckplitlix cojmeaHHKOB h 
1 3K3. napa3HTa y 1 H3 2 bckplitlix CTaBpnA. 

OnncaHne rojiOTnna. OopMa Tejia ipumHAPHaecKaa, HecKOJiLKo 
cyjKeHa k nepe^HeMy KOHii;y. KyTHKyjia rjia^Kaa. ^jiHHa Tejia 4.25, MaKCH- 
MajiLHaa nmpnHa 0.9 mm. HMeeTca npeApoTOBaa ry6a. PoTOBaa npncocKa 
cySTepMHHajiLHaa, ee pa3MepLi 0.28x0.37 mm. MycKyjiHCTLiH npe^apHHKC — 
0.04 mm. OapnHKc KpynHLiH, mapoBH^HLiH, ero pa3MepLi 0.19x0.20 mm, 
HMeeT mnpoKHH npocBeT. nHm,eBOA, AOCTnraioin;HH ajihhli 0.39 mm, Ha ypoBHe 
cpe^Hen aacTH SpionraoH hphcockh pa3AejiaeTca Ha 2 CTBOJia, HMeioin,Hx 
6ojiLmoe KOJinaecTBO mcjikhx KapMaHoo6pa3HLix .HHBepTHKyjioB. 3th ctbojili 
o6pa3yioT nan nepe^HHe blipoctli, AOxoAam;He ao ypoBHa cepeAHHLi $apHHKca, 
Tan h 3aji;HHe KHmeaHLie ctbojili, AOxoAamjHe hohth ao 3aAHero KOHii;a Tejia, 
rAe ohh Bna^aioT b OKCKpeTopHLin ny3LipL, o6pa3ya yponpoKT. BpiomHaa 
npncocKa chaht Ha CTe6ejiLKe, ee pa3MepLi 0.44x0.53 mm. OHa pacnojiara- 
eTca npnMepHO Ha rpaHHii;e nepBOH aeTBepTH Tejia. 

CeMeHHHKH OBajiLHOH (JopMLi, pacnojiojKeHLi b cpeAHen aacTH Tejia oahh 
3a ApyrnM HancKOCL. Hx pa3MepLi 0.33x0.40 h 0.37x0.39 mm. ^jihhhlih, 
h3bhtoh ceMeHHOH ny3LipeK HaaHHaeTca HHJKe 3aAHero Kpaa Spionmon npn- 
cockh h nepexoAHT b npocTaTnaecKyio aacTL Ha ypoBHe ee nepeAHero Kpaa. 
IloaoBoe OTBepcTne HaxoAHTca Ha BeHTpajiLHOH CTopoHe Tejia no3aAH poto- 
BOH npHCOCKH. 

IIIapoBHAHLiH anaHHK pacnojiaraeTca Ha rpamm;e 3aAHen TpeTH Tejia, 
ero pa3MepLi 0.24x0.28 mm. MaTKa AopcajiLHO HAeT BnepeA AO ypoBHa 
3aAHero Kpaa SpioniHOH npncocKH, 3aTeM onycaaeTca Ha3aA h, He aoxoah AO 
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3a,n;Hero KOHij;a Tejia, BeHTpaJitHO noftHHMaeTCH Bnepeji;. JKejiTOHHHK coctoht 
H 3 MHoronncjieHHLix Tpy6naTLix jionacTen, cjiHBaiomHxcH b cepeflHHe Tejia 
b o6m,HH npoTOK, o6pa3yK)mHH Kpynm>iH pe3epByap, pacnojio^KeHHLiH Me^Kfly 
3a,niHHM KpaeM 6piomHOH npncocKH h nepejjHHM KpaeM HHHHHKa. Hnii;a OBajit- 

HLie, 0.016—0.019x0.030—0.034 mm. 

IlapaTnnM. ^JiHHa Tejia 2.5— 

3.0, nmpima 0.5—0.65 mm; poTOBan npn- 
cocKa 0.19—0.29x0.21—0.33, 6piomHaH — 

0.33—0.37x0.27—0.40 mm. Pa3Mepti npe- 
$apnHKca 0.03x0.04, $apnHKca 0.15— 

0.16, nHm,eBOAa0.21—0.27 mm; ceMeHHHKH — 

0.23—0.29 x0.20—0.27 h 0.24-0.27 X 0.25- 
0.29 mm. CeMeHHOH ny3LipeK h3bhtoh, Ha- 
HHHaeTCH mime hjih Ha ypoBHe 3a,n;Hero 
npan SpionmoH npncocKH. Hhhhhk OBajit- 
hlih hjih mapoBHAHLiH, ero pa3Mepi,i 0.13— 

0.17x0.13—0.28 mm. JKejiTOHHHK Tpy6na- 
tlih, 3anojiHneT Bee npocTpaHCTBO Me^K^y 
3a,niHHM KpaeM SpionmoH hphcockh h nepeA- 
HHM KpaeM HHHHHKa. Pa 3 MepLi hhij; 0.016 — 

0.020x0.029—0.035 mm. 

J(h $ jiepeni^HajiLHHH jnar- 
h o 3. H3 H3BecTHLix npeflCTaBHTejien po,n;a 
Tetrochetus Looss, 1912 no cBoeMy Mop$o- 
jiorHnecKOMy CTpoeHHio onncaHHLiH bha Ha- 
noMHHaeT T . coryphaenae Yamaguti, 1934 
h T. proetocolus Manter, 1940, ho ot nep- 
Boro oh OTjiHnaeTCH pa3MepaMH Tejia 

(2.5—4.25x0.5—0.9 hpothb 1.92—6.5x 
0.24—0.53 mm), rjioTKH (0.15x0.20 hpothb 
0.074x0.105 mm), potoboh (0.19—0.29X 
X0.21—0.37 npoTHB 0.15—0.2x0.12— 

0.16 mm) h 6piomHOH (0.33—0.44x0.27— 

0.53 npoTHB 0.26—0.29 mm) npncocoK, ce- 
MeHHHKOB (0.23—0.33x0.20—0.40 h0.24— 

0.37x0.25—0.39 npoTHB 0.18—0.25X 
0.13—0.17 mm) h HHHHHKa (0.13—0.24X 
0.13—0.28 npoTHB 0.084—0.16x0.12— 

0.17 mm), a ot BToporo BHji;a npe^KAe Bcero 
6ojibihhmh pa3MepaMH hhh; (0.016 — 0.020X 
0.029—0.035 npoTHB 0.014 — 0.017x0.022 — 

0.027 mm), a TaK^Ke 6ojiee KpynHLiMH pa3- 
MepaMH POTOBOH H 6pK)IHHOH HpHCOCOK (CO- 

OTBeTCTBeHHo 0.19—0.29X0.21—0.37 npo¬ 
THB 0.187—0.277 mm h 0.33—0.44x0.27 — 

0.53 npoTHB 0.345x0.277—0.472 mm). 



CeMeficTBo FELLODISTOMATIDAE Nicoll, 1913 
Antorchis spinosus sp. n. (pnc. 2) 

X o 3 h h h : Notocantus nasus (Notocantidae). 

JIoKajiH3ai^Hn: KHmenHHK. 

MecTo okapyffieHHH: CeBepHLie panoHLi xpeSTa PenKtHHec, 
CeBepo-3ana,niHaH ATjiaHTHKa (JIa6pajj;op). 

MaTepnaji: 4 9K3. TpeMaTOA y 3 H3 8 bckplitlix pi>i6. 
OnncaHHe rojioTHna. Tejio BepeTeHOBH^HOH $opMLi. ,I(jiHHa 
nepBH 4.0, HaH6ojii»maH mnpHHa b o6jiacTH hhhhhkb 1.6 mm. KyTHKyjia, 3 a 
HCKJnoneHHeM nepe^HeH nacra Tejia, rycTO ycemia ajihhhlimh mHHHKaMi, 
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PoTOBaa npncocKa TepMHHajiBHaa, 6oKaJiOBHAHaa, ee AnaMeTp 0.48 mm. 
HMeeTCH KopoTKHHnpe$apHHKc — 0.04 mm. Pa3MepBi$apHHKca0.21 xO.25 mm. 
IlHmeBojj mnpoKHH, ajihhhlih — 0.56 mm. KmneaHBie ctbojili oaeHB ko- 
poTKne, mnpoKO pacxoAHTca b CTopoHLi h He AocraraioT ypoBHa nepe^Hero 
npaa 6piomHOH npncocKH. EpiomHaa npncocKa pa3MepaMH 0.44x0.52 mm, 

HaxoAHTca npn6jiH3HTejii)HO Ha 
ypoBHe cepeAHHLi ajihhli Tejia. 

CeMeHHHKH KpynHLie, npoAOJit- 
HOBLITHHyTLie, pacnojio^KeHBi jiaTe- 
pajitHO b 30He 6piomHOH npncocKH. 
Hx pa3Mepti 0.44x0.52 h 0.39X 
X0.47 mm. IlojioBaH 6ypca Kpyn- 
Haa, H3orHyTaa, pacnojio^KeHa Me- 
AnaHHO. B Hen 3aKjnoaeH KpynHBiH 
cKpyaeHHLiH ceMeHHOH ny3LipeK h 
npocTaTHaecKaa aacTB. IlojiOBoe 
OTBepcrae HaxoAHTca HHJKe 6y$np- 
Kaipin KHmeaHHKa h cMenjeHO 
k npaBOMy Kpaio Tejia. 

HHHHHK Jie^KHT AopcajitHO no- 
3ajliH CeMeHHHKOB, HeCKOJIBKO 3axo- 
AHT 3a 3ajliHHH KpaH SpiOIHHOH HpH- 

cockh, ero pa3Mepw 0.35 X 0.36 mm. 
y 3aAHero Kpaa anaHHKa pacnojio- 
>KeHO Tejitpe Mejinca n KpynHBiH 
ceMenpneMHHK. IleTjiH MaTKH 3a- 
HHMaioT bcio 3aAHioio aacTB Tejia 
HHH^e 6piOIHHOH npHCOCKH. MeT- 
paTepM npoxoAHT no AopcajiBHon 
CTopoHe Tejia. Ero nepeAHaa aacTB 
onpy^KeHa >Kejie3HCTBiMH KjieTKaMH. 
JKejITOHHHKH COCTOaT H3 9 —10 
KpyHHBIX OKpyrJIBIX $OJIJIHKyjIOB, 
pacnojioa^eHHBix jiaTepajiBHO Heno- 
cpeACTBeHHO nepeA ceMeHHHKaMH. 
Hni];a OBajiBHBie, c aobojibho toji- 
ctoh oSojiohkoh, hx pa3MepBi 0.013 — 
0.017x0.033—0.038 mm. 

II a p a t h n bi. J^jiHHa Tejia 
3.2—4.2, HanSojiBmaa mnpHHa 
b o6jiacTH anaHHKa 1.1 — 1.5 mm; 
poTOBaa npncocKa 0.45 — 0.48, 
6piomHaa npncocKa 0.47 — 0.53X 
X0.44 — 0.56 mm. Pa 3 MepBi npe$a- 
pHHKca 0.03 — 0.04, $apHHKca 
Phc. 2. Antorchis spinosus sp. n. 0.21 — 0.27x0.19—0.21, HHlH,eBOAa 

0.55 — 0.75 mm; ceMeHHHKH 0.43— 
0.57x0.25-0.40 h 0.43-0.59x0.27-0.33, hhhhhk 0.25-0.35x0.25- 
0.32 mm, a^ejiTOHHHKH jieasaT JiaTepajiBHO h coctoht h3 9 — 10 oKpyrjiBix 
KpyHHBIX $OJIJIHKyjIOB, paCHOJIO^KeHHBIX KOMHaKTHBIMH rpyHHaMH nepeA ce¬ 
MeHHHKaMH. Pa3MepBi hhh; 0.013 — 0.017x0.033—0.038 mm. 

,H h $ (ji e p e h ah a ji b h hh a h a r h o 3. A. spinosus sp. n. no 
CBoeMy CTpoeHHio Han6ojiee 6jiH3Ka k A. urna (Linton, 1910) Linton, 1911, 
ho OTjiHaaeTca 3HanHTejiBHO 6ojibihhmh pa3MepaMH Tejia (3.2 — 4.2x1.1 —1.6 
no cpaBHeHHio c 1.5x0.45 mm), potoboh h 6piomHOH npncocoK (cooTBeTCT- 
BeHHo 0.45 — 0.48 npoTHB 0.21x0.18 mm h 0.47 — 0.53x0.44 — 0.56 npoTHB 
0.16 mm); HajiHHHeM npe$apHHKca, MeHBmHM KOJinaecTBOM h 6ojibihhmh pa3- 
MepaMH >KejITOHHHKOB, $OpMOH HOJIOBOH 6ypCBI, paCHOJIOJKeHHeM HOJIOBOrO 
OTBepCTHH, ^KejITOHHHKOB, CeMeHHHKOB H HHHHHKa HO OTHOHieHHIO K 6piOm- 
HOH . npHCOCKe. 
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CeMencTBo LECITHQCHIRIIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954 
Adinosoma gaevskaye sp. n. (pnc. 3) 


X o 3 h h h: MopcKon yropn — Conger conger ( Congridae ). 

JIoKajiH3an;HH: ^KejiyAOK. 

MecTO oSHapyjKeHHfl: CeBepo-ATjiaHTHnecKHH xpeSeT (panoH 
A30PCKHX OCTpOBOB). 

MaTepnaji: 6 3K3. TpeMaTop; ot 1 BCKpLiToro MopcKoro yrpn. 

OnncaHne rojioTnna: Tejio ipumHApHnecKoe, BLiTHHyToe. 
KyTHKyjia rjia^Kan. ^JiHHa Tejia 6.3, rnnpHHa 2.0 mm. JJjiHHa xBocTOBoro 
npH,n;aTKa 3.7 mm. Ha MycKyjincTon npe^po- 
toboh ry6e HMeeTcn KapMaHOo6pa3Hoe bhhhh- 
BaHne. PoTOBan npncocKa cySTepMHHajiBHan, 

OKpyrjiOH $opMLi, ee ^naMeTp 0.47 mm. Epioni- 
Han npncocKa Haxo^HTCH Ha paccTOHHHH 1/3 
ot nepeAHero Komi;a Tejia, ee pa3MepLi 0.84 X 
0.90 MM, COOTHOHieHHe pa3MepOB pOTOBOH H 
SpioniHOH npncocoK cocTaBJineT 1 : 1.9. Ilpe- 
$apHHKC OTcyTCTByeT. Pa3Mepti $apnHKca 
0.16x0.20 mm. En^ypKaipm KHnienHUKa npo- 

HCXOftHT HenOCpe^CTBeHHO 3a $apHHKCOM. Kh- 
nieHHLie BeTBH aoxo^ht cepej^HHBi XBOCTO- 
Boro npH^aTKa. 

CeMeHHHKH OKpyrjiofi $opMBi, Jie^KaT noA 
yrjiOM Apyr k Apyry, npnMepHo b cpe^Heii 
nacTH Tejia. Hx pa3MepLi 0.24x31 h 0.25 X 
X0.28 mm. CeMeHHos ny3LipeK npyrnmn, 

ABypasAejieHHLin, npocTnpaeTCH ot nepe^Hen 
Hacra SpioniHOH npncocKH nonra ao ceMeH- 
HHKOB. CeMHH3BepraTeJIBHBIH KaHaJI AJIHHHLIH, 

Bna^aeTB repMa$po,n;HTHBiH npoTOK. IlepenHHH 
nacTL ceMHH3BepraTejiLHoro naHajia 3aKjuoHeHa 
B npOCTaTHHeCKHH ny3LipeK, OKpyjKeHHBIH 
>Kejie3HCTBIMH KJieTKaMH. nOJIOBOe OTBepCTHe 
pacnojiaraeTCH Me^naHHO Ha ypoBHe 3a,n;Hero 
Kpan $apHHKca. 

Hhhhhk KpyrjiBin, ero pa3MepBi 0.36 X 
X0.39 mm. Oh pacnojio>KeH b 3a,n;HeH Tpera 
Tejia. J\b3l KpynHBix 2KejiTOHHHKa, jieBBifi ne- 
TBipex-, npaBBiH TpexjionacTHon $opMBi, pac- 
nojio>KeHBi HenocpeACTBeHHo 3a hhhhhkom. 

MaTKa AopcajiBHo n,n;eT Ha3a,o;, 3axo,o;HT b xbo- 
ctoboh npH,n;aTOK h 3aTeM, npocTHpancB Bnepefl, 
o6pa3yeT BBirne HHHHHKa MHoroHHCJieHHBie 
neTJin. Hiiija MejiKne, oBajiBHBie 0.010 — 

0.011x0.014—0.019 mm. 

n a p a t n n bi . ^jiHHa Tejia 4.0—4.9, 
rnnpHHa 1.25—1.75, AJiHHa xboctoboto npn- 
AaTKa 3.3—4.0 mm. Pa3MepBi potoboh npn- 
cockh 0.37—0.51 xO.32—0.40, SpioniHon— 

0.67—0.84x0.67—0.83 mm, cooTHomemie pa3- 
MepoB npncocoK cocTaBjineT 1 : 1.7—2.4. Pa3- 
MepBi $apHHKca 0.19—0.20x0.12—0.20 mm, 
ceMeHHHKOB 0.25—0.33x0.21—0.35 n 0.20— 

0.33x0.20—0.35 mm. Hhhhhk oKpyrjiBin hjih OBajiBHBin, ero pa3MepBi 
0.29 — 0.40x0.24 — 0.33 mm. JleBBin HcejiTOHHHK Bcer,n;a neTBipexjionacTHOH, 
npaBBin — TpexjionacTHon. Pa3MepBi hhh; 0.010—0.011x0.014—0.020 mm. 

^H<j)<j)epeHn;HajiBHHH n a r h o 3. OnncBiBaeMBin bha no 

CBoen Mop$ojiorHH HanSojiee 6jih30k k A. robusta (Manter, 1934) Manter, 



Phc. 3. 


Adinosoma 
sp. n. 


gaeuskaae 


a — o6mHH Bim nepBn; 6 — koh- 
u;eBOM ynacTOK nojiOBoro annapaTa. 
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1947, ho OTJiHHaeTCH 3HaHHTejiLHO 6ojilhihmh pa3MepaMH Tejia (4.0—6.3x 
X 1.25—2.0 npoTHB 1.8—3.7x0.63—1.42 mm), MeHbmen ajihhoh repMa^po- 
AHTHoro npoTOKa, MeHBmnM cooTHomeHneM pa3MepoB potoboh h Gpionmon 
npncocoK, MeHee pa3BHTOH npocTaTHnecKon nacTbio, pa3MepaMH nnp; 

(0.014-0.020x0.010-0.011 h P othb 0.022-0.025x0.008-0.011 mm), 
pacnojio)KeHHeM HHHHHKa h ^kojitohhhkob , a Taione TeM, hto KumeHHBie ctbojili 
h neTjin MaTKH Bcerjja 3axo,n;HT b xboctoboh npn,n;aTOK. 


NEW SPECIES OF TREMATODES FROM FISHES 
OF NORTH ATLANTIC 

A. V. Zubtschenko 
SUMMARY 

Three new species of trematodes, A dinosoma gaeuskaye sp. n., Tetrochetus mitenevi 
sp. n. and Antorchis spinosus sp. n., are described. 




